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  فتاوى الصلاة

  شككت أثناء الصلاة بانكشاف بعض شعري وبعد الصلاة تأكدت من ذلك فهل عليّ الإعادة؟ (12221)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم. يقول السائل اثناء الصلاة او تقول السائلة اثناء الصلاة شككت في خروج جزء من شعري من الخمار. ولم اتحقق من شكي واكملت الصلاة وعند فراغ من الصلاة وجدت ان شعري خرج من تحت الغطاء فهل علي اعادة الصلاة وكيف اقدر
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  اذا اردت اعادتها. لا لا لا ان شاء الله لان الذي وقع هو الشك نعم
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